166                                           I.   Die Gase.
K 4- V Wird mit s das Verdichtungsverhaltnis ———, mit 9? das Verhaltnis des
YC
V» grofiten und kleinstenVerbrennungsraumes =~ bezeichnet, so wird nach den
YC
Formeln fiir die adiabatische Zustandsanderung (s. Abschn. 24)
Ferner ist fiir die Erwarmung unter konstantem Druck wahrend der Ver-brennung (Abschn. 20)
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so wird mit
oder
99 liegfc zwischen 1 und rd. 3.    Es wird fiir
cp = 1,5                      <;' --= 3
Verglichen   mit  dem Wirkungsgrad des  Otto schen Prozesses (1 — ~
T                           r
ist hiernach der des Dies el-Prozesses bei gleichem ~, d. h. gleicher Verdi chtungsspannung kleiner. Richtiger ist es aber, die beiden Prozesse bei gleichen Hochstdriicken zu vergleichen. Dabei stellt sich der Wirkungsgrad des Dies el-Prozesses etwas hoher als der des Otto schen Verfahrens (vgl. Abschn. 102).
Praktisch ist der Diesel-Motor den mit schwerer brennbaren (Men (Petroleum) arbeitenden Fliissigkeitsmotoren mit Verpuffung in noch weit hoherem Grade iiberlegen. Wahrend beim Diesel- Motor auch mit dicsen 01 en bis 40 v. H. der Brennstoffwarme in indizierte Arbeit verwandelt werden, kommen jene wegen der unvollstandigen Verbrennung noch nicht bis 20 v. H. (Eine Aus-nahme machen die Spiritusmotoren und der Banki-Motor, der mit Benzin und Wassereinspritzung arbeitet; in beiden Fallen kann die Verdichtung infolge des Wassergehalts der Ladung iiber das sonst mit Riicksicht auf die Vorziindung zulassige Mafl gesteigert werden.)
Fiir gasformige Brennstoffe kommt das Verfahren nach Diesel nicht in Betracht. Die nach dem Otto schen Verfahren arbeitenden G asm as chin en ergeben fast ebenso gute Warmeausniitzung, obwohl sie mit kleineren Hochstdriicken arbeiten.v und cp unveranderlich angenommen werden. Dann wird
